PIOTR GĄGULSKI 


przeżywszy lat 20, 


po dlugiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 24 Sierpnia 1885 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi po odprawionem Nabożeństwie w Kościele św. Mikołaja we środę 


dnia 26 b. m. o godzinie 8 rano wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


